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TENDER NOTICES 


(1) 


No. SI/11637/2012. 


14th January 2013. 


Sealed tenders in the prescribed proforma are invited 
for the supply of the following items to the Medical 
College Hospital, Kozhikode-8 . 


NAME OF ITEMS 


1. Stainless steel Bin (304 Grade) Big 15 x12 ” _ 25 Nos. 


2 . Stainless steel Bin (304 Grade) Small 9” x 9” — 25 Nos. 
3 . Stainless steel Bin ( 304 Grade ) Medium 14 ’ x11” — 25 Nos. 


PAC - 


1, 69 ,170. 


No. S3/ 14565/2012 . 


23rd January 2013 . 


EMD - 1 %. 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as - S1/11637/ 2012 . 


Price of tender (ST Cash only /Money order) — 454 . 


Date and time of close of sale of tender forms— 


2 -3 - 2013, 3 p . m . 


- Last date and time for receipt oftender - 4 - 3 - 2013 , 
5 p . m . 


Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Steel Almirah - 15 Nos . ( Specification - - 
78 x36 x19 ”” size , 20 Guage with 4 fixed shelves ) to the 
Government Medical College Hospital, Kozhikode -8 . 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as - S3 /14565 / 2012 . 

Price of tender ( in duplicate ) ST (Cash only /Money 
order) - 454. 

Date and time of close of sale of tender forms— 
4 -3- 2013 , 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender — 5 -3 -2013, 
5 p . m . 

Date and time for opening of tender form 
6-3-2013, 12 Noon . 

Date up to which rates are to be firm — 31 -5 - 2013. 


Date 


and 


time for opening of tender form 


5-3 -2013, 12 Noon . 


Date up to which rates are to be firms— 30 - 5 - 2013. 


Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital , Calicut. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്ന വ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Government Medical College Hospital, 
Kozhikode-8 . 


സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബിൻ ( വിവിധതരം) 


- കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതിയിലേക്ക്15 സ്റ്റീൽ അലമാരകൾ ( സ്പെസിഫിക്കേഷൻ - 
78 x36 x19 സെസ്, 20 ഗേജ്, 4 ഫിക്സഡ് ഷെൽഫുകൾ) 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 


എസ്.എസ്. ബിൻ (304 ഗ്രേഡ്) വലുത്- 15 x12 - 25 എണ്ണം 


എസ്.എസ്. ബിൻ ( 304 ഗ്രേഡ്) ചെറുത് 9°°x9 25 എണ്ണം 


എസ്.എസ്. ബിൻ (304 ഗ്രേഡ്) മീഡിയം - 14 x11 _ - 25 എണ്ണം 


അടങ്കൽ തുക - 


1,69 ,170 . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്1/11637 / 2012 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്3 / 14565 / 2012 എന്ന് വ്യക്ത മായി കാണിച്ചിരിക്കേ ണ്ട 
താണ്. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സടക്കം) - 454. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 3 - 2013 , 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
| 5 - 3 - 2013, 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
6 - 3 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിര ക്കു കൾ പാബ ല്യ 
ത്തിലിരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 31- 5 - 2013 . 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
വിലാസം - സൂപണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സടക്കം) - 454. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 2 - 3 - 2013 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
4 - 3 - 2013 , 5 മണി. 


( 3 ) 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
5 - 3 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


No. S4/15816/ 2012. 


25th January 2013. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിര ക്കു കൾ പാബ ല്യ 
ത്തിലിരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30 - 5 - 2013 . 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


Sealed tenders in the prescribed proforma are invited 
for the supply of the following items to the Government 
Medical College Hospital, Kozhikode- 8 . 
1. Uncloride plastic cover ( Yellow colour) above 

50 micron seal affixed 40 ” length x 24 ” width 
1600 Kg. 


ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സടക്കം) - 1,125. 


2. Uncloride plastic cover (Red colour) above 

50 micron seal affixed 40 ” length x 24 width 
1600 Kg. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 6 - 3 - 2013 , 3 മണി. 


- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
- 7 - 3 - 2013, 5 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
8 - 3 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


3. Uncloride plastic cover (White colour ) above 

50 micron seal affixed 40 ” length x 24 width -- 

1600 Kg. 
4. Uncloride plastic cover (Black colour) above 

50 micron seal affixed 40 ” length x 24 ” width - - 
200 Kg . 
EMD - 1 %. 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as - S4/15816 /2012 . 

- Price of tender ( ST Cash only / Money order ) - 
- 1 ,125 . 


- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിര ക്കു കൾ ( പാബ ല്യ 
ത്തിലിരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30 - 6 - 2013 . 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്- 8. 


Date and time of close of sale of tender forms — 


Government Medical College Hospital, (Sd.) 
Kozhikode - 8. 

Superintendent. 


6- 3- 2013 , 3 p . m . 


Date and time for receipt of tender — 7 -3-2013 , 
5 p . m . 

Date and time for opening of tender forms— 
8- 3- 2013 , 12 Noon . 


Date up to which rates are to be firm — 30 -6 - 2013 . 


Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent , Government Medical College Hospital, 
Kozhikode - 8 . 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്നവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറ 
ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത് ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
1. ക്ലോറിൻ വിമുക്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ (മഞ്ഞ നിറം ) 

50 മെകാ ണിന് മുകളിൽ ( സീൽ ചെയ്ത ത് ) 
40 ” നീളം x 24 വീതി 1600 കി . ഗ്രാം 


2 . ക്ലോറിൻ വിമുക്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ (ചുവപ്പ് നിറം ) 

50 മെകാ ണിന് മുകളിൽ ( സീൽ ചെയ്ത ത് ) 

40 ” നീളം x 24 ” വീതി 1600 കി. ഗ്രാം 
3 . ക്ലോറിൻ വിമുക്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ (വെള്ള നിറം ) 
50 മെകാ ണിന് മുക ളിൽ ( സീൽ ചെയ്ത ത് ) 
40 ” നീളം x 24 വീതി - 1600 കി. ഗ്രാം 


4 . ക്ലോറിൻ വിമുക്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ( കറുപ്പ് നിറം ) 

50 മെകാ ണിന് മുക ളിൽ ( സീൽ ചെയ്ത ത് ) 
40 നീളം x 24 വീതി - 200 കി . ഗ്രാം 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്നകവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്4 / 15816 / 2012 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചി രി ക്കേ ണ്ട 
താണ്. 


